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Tijdelijk verkeersbesluit Concours Hippique De Paardenvriend in Reuver 

Het College van B&W heeft op 16 juli 2015 een vergunning afgegeven voor het tijdelijk afsluiten van 
de Bergerhofweg (gedeelte tussen de Parallelweg tot aan de Annastraat), Dr. Poelstraat en Mariastraat 
op 1 en 2 augustus 2015 telkens van 8.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt 
omgeleid via de Parallelweg en Charles Ruysstraat. 

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken worden ingediend bij het college van B&W / Postbus 4750, 
5953 ZK Reuver. 

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige 
voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, 
Postbus 950, 6040 AZ Roermond. 

Beesel, 16 juli 2015 


1 


Gemeenteblad 2015 nr. 69880 30 juli 2015 




